STEFAN MARIAN 


redaktor „Dziennika Polskiego“ 


przezywszy lat 58, zmarl smiercia tragiczna w katastrofie na Jeziorze 
Roznowskim dnia 13 lipca 1947 r. 


Zwłoki przewieziono do Krakowa 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 18 b. m. o godz. 10 rano w kaplicy 
na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, na które-to smutne obrzędy zapraszają 
stroskani: 


ZĘ 


Żona i rodzina. 


zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drakarnia Związkewś w Krakowie, ul. Mikołajska 38 
Kraków, pl. Szczepański L. 2 — Telofon” 8858-07 


